岩手 県 環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 測定 結果 (平成 23 年 12 月 ) 
測定 地点 : 盛 岡市 (岩手 県 環境 保健 研究 セン ター) (単位 : p Gy 時 ) 




















値 の 月 平均 値 
0.022 | 0.024 



















































































岩手 県 環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 測定 結果 (平成 23 年 12 月 ) 測定 地点 : 盛 岡市 (岩手 県 環境 保健 研究 セン ター) 





岩手 県 環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 測定 結果 (平成 23 年 12 月 ) 
測定 地点 : 一 関 市 ( 三 反田 大 気 観測 局 ) (単位 : p Gy 時 ) 




















値 の 月 平均 値 
0.112 | 0.119 



















































































(Gy/ 時 ) 岩手 県 環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 測定 結果 (平成 23 年 12 月 ) 測定 地点 : 一関 市 ( 三 反田 大 気 観測 局 ) 
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岩手 県 環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 測定 結果 (平成 23 年 12 月 ) 
測定 地点 : 大 船渡 市 (岩手 県 大 船渡 地区 合同 庁舎 ) (単位 : p Gy 時 ) 




















値 の 月 平均 値 
0.068 | 0.069 



















































































(Gy/ 時 ) 岩手 県 環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 測定 結果 (平成 23 年 12 月 ) 測定 地点 : 大 船渡 市 (岩手 県 大 船渡 地区 合同 庁舎 ) 
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測定 地点 : 宮 古市 (宮古 市 立 宮古 小学 校 ) 


岩手 県 環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 測定 結果 (平成 23 年 12 月 ) 
(単位 : un Gy 時 ) 




















値 の 月 平均 値 








半 正 半 百 稚 





(uGy/ 時 ) 
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0.050 | 0.051 
























































岩手 県 環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 測定 結果 (平成 23 年 12 月 ) 測定 地点 : 宮 古市 (宮古 市 立 宮古 小学 校 ) 


岩手 県 環境 放射 線 モ ニタ リン グ シ ステ ム 測定 結果 (平成 23 年 12 月 ) 
(hGy/ 時 ) 全 測定 地点 の 日 平均 値 
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